全体 計画 
事 業 費 
工事 期間 
工事 内 容 


: 約 92 億 円 
: 令 和 3 年 度 末 完了 予定 
: 水 門 1 基 


(2 径 間 1 に 71.8m) 
防潮 堤 =173.2m 
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鋼管 杭 ぁ 1000 
L 三 22.5m 


鋼管 杭 ぁ 1100 
L=23.0m 





岸 広 域 振興 局 土木 部 宮古 土木 セン ター 


